List of Federal Supply Identification Stock Numbers and 
Corresponding Stock Numbers of Army, Air Force, and Marine Corps 


Corrected as of June 30, 1 957 




Federal 




Monroe 


Jdentiiication 

Army 

Air Force 

Marine Corps 

Model 


Stock No. 

Stock No^ 

Stock No* 

Stock N<k 




Monroe Calculators 



LN 160-X 


7420-162-1476 . 

7420-162-1476 

.. 7420-285-2168 

7420-360-2848 

LN 200 


74204 62-1382 , 

7420-162-1382 

7420-286-2166 

7420-286-9904 

LA 7-160 


7420=1624477 . 

7420462-1477 

.. 8600-159364 

3 

LA 7-200 


..... 7420-162-1476 . 

74204624476 

7420-286-6151 

7420-132-6655 

LA 7-200-HE .... 


7420-162-1476 . 

7420-162-1476 .......... 

- 8600=159385 

7420=132=6655 

CS^8 


7420-1624477 . 

7420-162-1477 .......... 

-. 8600-159364 ...... 

...... 7420-223-7210 

4N-4-162 


7420-1624477 . 

7420-162-1477 

... 8600-169364 

7420-223-7210 

4N-4-212 


7420-162-1486 . 

7420462-1486 

.. 7420-286-6151 

7420-286-9012 

CSA-8 


7420-162-1389 , 

7420-162-1389 

... 8600-159365 ...... 

...... 7420-223-7210 

CSA-10 


7420-1624393 , 

7420-162-1393 

... 8600-169372 

7420-286-9012 

6N-162 


7420-162-1389 . 

74204624389 

... 8600-169365 

7420-223-7213 

6N-212 


...... 7420462-1393 

............ 7420-162-1393 

.. 8600-159372 

7420-286-9012 

SN**213 


..... 7420-162-1393 . 

............ 7420-162=1393 

-. 8600-159372 

7420-286-9012 

8N-1-213 


...... 7420-162-1393 , 

.... 7420-162-1393 .......... 

.. 8600-159372 ...... 

- 7420=286-9012 

66N-213 


7420-162-1393 , 

7420-162-1393 

.. 8600-159372 ...... 

7420-286-9012 

88N-213 


..... 7420462-1393 . 

............ 7420-162*1393 

8600-159372 

7420-286-9012 



Monroe Adding Machines 



308-11-001 


..... 7420-162-1401 . 

........... 7420462-1401 

.. 7420-264-6936 

3 

31041=001 


...... 7420-162-1416 . 

7420-1624416 

.. 7420-264-6938 ...... 

3 

408-11-001 .......... 


...... 7420-297-5952 . 

7420-297-5952 

.. 7420*264=6924 

3 

408-22-001 


7420-297-6952 . 

7420-297-5952 .......... 

.. 7420-264=6924 

3 

408-1 1-011 -R 


7420462-2212 , 

7420-162-2212 

.. 7420-264-6926 

7420-286=9007 

408-22=01 1-E ...... 


...... 7420-162-2212 . 

............ 7420-162-2212 

... 7420-264-6926 

...... 7420-286-9007 

410-11=001 .......... 


...... 7420-297-5961 . 

............ 7420-297-5961 

.. 7420-264-6929 

3 

410-22-001 


7420-297-5961 , 

7420-297-5961 

.. 7420-264-6929 ...... 

3 

41041=OU-E ...... 


7420-297-5951 

7420-297-5951 

.. 7420-264-6931 

7420-286-9003 

410-22-01 l-E 


7420-162-1498 . 

1 

.. 7420-264-6928 

7420-286-9006 

410-11-092 


...... 7420-162-1464 . 

7420462-1464 ....... . 

7420-281-7024 , 

54-M-15452-30 

410-22-092 


7420-162-1463 , 

1 

.. 7420-281-7017 

3 

410-22-092-M 


7420-269-1003 . 

1 

.. 7420-281-7020 

...... 54-M-15452-40 

210-23-011 


7420=264-6946 . 

1 

2 

3 

213=11=011 .......... 


...... 7420-162-1500 

............ 7420=162-1500 

... 7420-264-6936 

3 

213-22-011 


7420-264-6933 , 

1 

7420-264=6933 

3 

210-23-012 


7420-162-1463 . 

1 

2 

3 

213=23=012 


7420-162-1463 

1 

2 

3 

213-11-092 


7420-162-1441 

............ 7420-1624441 

... 7420-281-7026 

3 

213-22-092 


7420462-1441 . 

............ 7420-162-1441 

... 7420*281-7026 

3 

811V14 


7420-297-5956 

............ 7420-297-5956 

... 7420-264-6937 ...... 

7420-242-3404 

911V116 


7420-297-6963 

............ 7420-297-5963 .......... 

2 

7420-286-9902 

invii6 


7420-264-6931 . 

7420-264-6931 

... 7420-264-6931 

7420-286-9004 

111V12 ................ 


...... 7420-264-6949 

1 

... 7420-264-6949 

7420-286-9006 

111V21 


...... 7420-162-1464 . 

............ 7420-162-1464 

.. 7420-281-7024 

...... 54-M=l 5462-30 

611-22-011 


7420-264-6928 , 

1 

... 7420-264-6928 

3 

811A13 


...... 7420=297=5952 . 

7420-297-5962 

... 7420-264-6924 ...... 

3 

S32A13 


7420-297-5952 

7420-297-5952 

... 7420-264-6924 

3 

011A13 ................ 

............. 

...... 7420-297-5961 

7420-297-5961 

... 7420-264-6929 

3 

032A13 


7420-297-5961 

7420=297=5961 

... 7420-264-6929 

■ 3 

811A10 


...... 7420-162-2212 . 

7420-162-2212 

-. 7420-264-6926 

7420-286-9007 

832A10 


7420-162-2212 . 

7420-162-2212 .......... 

... 7420-264-6926 

...... 7420-286-9007 

OllAlO - 


7420-297=5951 

7420-297-5951 

... 7420-264-6931 

7420-286-9003 

032A10 


...... 7420-297-5951 . 

............ 7420-297-5951 

... 7420-264-6931 

...... 7420-286-9003 


NOTE Stock numbers have not been assigned to certain Monroe models. However, these models are eligible 
for purchase as they are on the Government Schedule. 

1 Not included in Department of the Army Supply Manual (SM- 10-1-7 400) 

2 Not included in Department of the Air Force Stock List (SI^7400) 

S Not included in Department of the Marine Corps Stock List 


MONROE CALCULATING MACHINE COMPANY, INC. 


